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垫个温水褥 小猪身体好http://www.sina.com.cn 1999年4月9日 14:55 羊城晚报    德国吉森大学的兽医学家施泰费・霍伊研制出一种可
使小猪增重的充灌温水的褥垫。

    据俄《科学与生活》月刊报道，通常新出生的小猪都
是放置在禾秸、木地板和光秃的地面上，甚至水泥地板上，
因此不利于小猪的健康和生长。施泰费・霍伊研制出的这
种充灌温水的褥垫比采用禾秸铺地可使小猪的重量增加5
％至10％。此外，小猪睡在这种褥垫上其死亡率大大降低。
这种充灌温水的褥垫是由合成材料薄膜制成的，它易于清
洗，干净卫生。 